
68. — MAGNADYNE RADIO. — Mod. «M 15 « Serie normale. - Produzione 1939-1940. - Media frequenza: 471 kHz. 

Valvole Balilla. •.— (Stesso schema anche per il mod. KENNEDY 415 K). 












